094 Griffe grips 


endzone 


£ 


P endZoneg 


Ein Produkt von / a product by 


Ergonomischer City/Trekking 
Lenkergriff 


« D2 Polsterung 

« komfortabler Kraton 

« Griff anatomisch angepasst 
« Länge: 135 mm 

« Farbe: schwarz/grau 


# 293 004 00 
VE = 50 Paar 


Ergonomischer City/Trekking 
Lenkergriff 


« komfortabler Griff 

« Hartplastik/Kraton und Geleinsatz 
« anatomisch angepasst 

« mit Innenklemmung 

« Länge: 135 mm 

« Farbe: schwarz/grau 


# 293 005 00 
VE = 50 Paar 


Ergonomischer City/Trekking 
Lenkergriff 


« komfortabler Griff für Grip Shift 

« Hartplastik/Kraton und Geleinsatz 
« anatomisch angepasst 

« mit Innenklemmung 

« Länge: 135mm / 92 mm 

« Farbe: schwarz/grau 


# 293 006 00 
VE = 50 Paar 


Ergonomischer City/Trekking 
Lenkergriff 


« komfortabler Griff mit integrierten Bar-Ends 
« Harplastik/Kraton und Geleinsatz 

« anatomisch angepasst 

« mit Innen- und Außenklemmung 

* Länge: 135 mm 

« Höhe inkl. Bar-Ends: 110 mm 

« Farbe: schwarz/grau 


# 293 008 00 
VE = 50 Paar 


Ergonomic city / trekking 
handlebar grip 


* D2 padding 

« comfortable Kraton 
« Anatomical grip 

« Length: 135 mm 
« Colour: black/grey 


# 293 004 00 
Unit = 50 pairs 


Ergonomic city / trekking 
handlebar grip 


« comfortable grip 

« hard plastic/Kraton and gel insert 
« anatomical fit 

« with inner clamping 

«* Length: 135 mm 

« Colour: black/grey 


# 293 005 00 
Unit = 50 pairs 


Ergonomic city / trekking 
handlebar grip 


« comfortable grip for Gripshift 

« hard plastic/Kraton and gel insert 
« anatomical fit 

« with inner clamping 

« Length: 135mm / 92 mm 
«Colour: black/grey 


# 293 006 00 
Unit = 50 pairs 


Ergonomic city / trekking 
handlebar grip 


« Comfortable grip with integrated bar ends 
« hard plastic / Kraton and gel insert 

« anatomical fit 

« with inner and outer clamping 

« Length: 135 mm 

« Height incl. bar ends: 110 mm 

« Colour: black/grey 


# 293 008 00 
Unit = 50 pairs 


www.pointbike.de 


